The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Public Safety 
Department of State Police 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 
617-983-6622 

DEVALU PATRICK 
GOVERNO/i 

TIMOTHY P, MURRAY 
UEUTENANT GOVERNOR 

MARY ELIZABETH HEFPERNAM 
SECRETARY 

COLONEL TIMOTHY P. ALBEN 
SUPERINTENDENT 



July 23, 2012 


To: ADA Riiwan Adeduntan 
From: Nicole E, Medina 
RE: Commonwealth vs.| 

Dear ADA Adeduntan, 

Attached you will find copies of the following documents that you requested regarding Drug Lab numbers 


1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Evidence Control card with analytical results 

3. Analysis sheet with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data. 

I was the primary and custodial chemist for both lab numbers. Kate Corbett was the GC/MS confirmatory 
chemist. Should you have any questions please do not hesitate to call me at 617-983-6630. 



Drug Analysis Laboratory 


Excellence In Service Through Quality Policing 


Folk_OIG_PRR_078396 







District/Unit 


D{[u 


Name & Rank of Arresting Officer 




J 



ID#. 




To be completed by ECU personnel only 
Name and Rank of Submitting Officer j 0 




DESCRIPTION OF ITEMS SUBMIHED 


GROSS 

QUANTITY 





M's 



I (L 


n M's 



Received by, 



Date ’'C)E> . 

ECU Control # 


Folk_OIG_PRR_078397 


SPD Form0038'BtS'0907 {prev. 1753) 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE 

No. of samples tested; 'ZLI 


j 


ANALYST_ 
Evidence Wt. 


PHYSICAL DESCRIPTION: 0>'^^^C-d Cl Sc? ccLa(d 1; 

3"t fB CLW S m ; i Wt ( ):- 

Cdoc-aou bacfQe.c( i ^3U "fer Pkg. wt:_ 


\c\c\{'J'^du^Cd2 Qf01>5 

tot. 7) C^-izuLi n i nc( 1 1 q\\}t^ \Oi ^ax 


NetWt; 


^\\onCLi(L5i villi: voV C^Ocdlic|Z.(i cl — ^ ^ 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

^OCoball 

Thiocyanate (t) Vo\^o.-jp 
\0 Marquis A-Pot^Vo 
to Froehde's Hr Po'^lp 
to Mecke's ~l 0)3^ g.ieu^ 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAX_J__ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS O ^ 

date Oa - 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS 


MS 

OPERATOR , 
DATE 


KftC 


CX?'C)S~0'V 


Revised 7/2005 

Folk_OIG_PRR_078398 




# samples tested: 

Gross 
# Weight 


Net 

Weight 


# I Weight I Packet Weight | Weight # 

1 0 Q.IO^S 26 

2 O.. 42RS O.t^^Q 0 2^\VC| 27 

3 3 0 Q 3\^\*i^ 28 

4 0 0 29 

5 0.4H(j?C> 30 

6 3 H^54 o.\0'1Q o 31 

7 ^-USOK o i^Cogt 0.3*6<-\-(y 32 

8 C) M\S)ol Q \\3^ 33 

9 O'-H3(o^ o.\\?^M 0.3^3^ 34 

10 0 \00\ 0 35 

11 L 36 


Gross 

Weight 


Packet Weight 


Net 

Weight 


25 I 1 i . I 50 I. 

Calculations; 

\C> — 0 . •t,' 


VU: ^CrV - CS ^q'g^.cn'rvx ^6'-^ 


“ ISJ 




Folk OIG PRR 078399 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLi 


AGENCY 


No. of samples tested: 


a 


ANALYST 

Evidence Wl. 




PHYSICAL DESCRIPTION: '3 Oea U4 ^ 12>); \V ■ W^U-^on 


Gross Wt ( ); 

Pkg. Wt:. 
NetWt; 


CL H Si rn < / C.V-- 

Ccicnj-ioLe \Dcc.^<^/:-ud Xv' 

CU00LCA.|ti:.O Lot-3 

Cbcrn^.ONr^ tOV-Ll'tp SbvX'cW". 

E!:iV\mcdac\ WLt S CutallL\T^.ci- 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

a Cobalt 
Thiocyanate 

^ Marquis — _ 

Ffoehde's - _ 

3i- Mecke's_ 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Qo(r.Cu.('\_P 
DATE 


Microcrvstalllne Tests 
^ Gold 

Chloride ^ _ 

,5^ TLTA^j+j__ 

OTHER TESTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS C^CCJL A -P 

OPERATOR _ 

date C)(j?''Q ^ "0 y 


Revised 7/2005 


Folk OIG PRR 078400 




Sample #1 



Folk_OIG_PRR 078401 















Date Rec’d: 05/15/2008 

/ 

No. Analyzed: 

Gross Wt.; 14.45 >/ 

Net Weight: 'S 


# Tests: 

Prelim: Coc:ctA fvjj 


Findings: P fi rPllA 1 




Date Analyzed:/ 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. BRESNAHAN 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 37 Cont: pb 



Date Rec'd: 05/15/2008 
Gross Wt: 23.87 1 / 


Prelim: 


Findings; 


No. Analyzed: , 

' (o 

Net Weight: 


# Tests: 




Folk OIG PRR 078402 








Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File; 

E; \System7\05_2 9_08\6 03 278 .D 
KAC 

30 May 2008 2 :49 

BLANK 

2 

DRUGS.M 
RTE 




7 ^ 


7 . 


Abundance TIC: 603278.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS'^** 


603278.D Mon Jul 23 10;22:50 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_078403 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : E:\Systeml\05_29_0S\602279.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 3:02 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by 

Vial Number : 79 

Acqui s iti onMe th: DRUGS. M 

Integrator : RTE 


Abundance 

I 

1600000j 


looooooi 


500000i 


0' <“] ‘V J l-T—f-T-r 1 I -j -r-j-p ■ TTn"! "t' t p "j-tt'i i n ^ ‘ I * 1 i "T'T'T-| n"i i j'T'T i ^~^■T ! r 

Time-> 2.00 2,50 3,00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.60 7,00 7,50 8,00 8.50 9.00 9.60 


Ret 

. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



4 . 

765 

1529101 

100.00 

100.00 




HC: 603279.D\data,ms 

4.765 


60.3279. D Mon Jul 23 10:22 : 54 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 078404 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29 08\603279.D- 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 3 : 02 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

79 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTS 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK<i RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 4,77 C 

;\Database\SLl .h 

COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


COCAINE 

000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 
40 j 

20 j 

oi 

m/z-> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


42 

65 


60 


42 


8^ 


Average of 4.728 to 4.913 min.: 603279.D\data.ms (-) 


182 


67 


94 




105 


80 


a2 


nVz-“> 40 


55 68 


94 


60 


80 


100 


122 


135 166 


198 


j_jj 




T-rr-T-1-r- 


208 222 242 263 

—r-T—r-T-!^ 


272 


"T 


282 

r 


100 120 140 160 180 __ 200 220 240 . 260 280 

#29: COCAINE 


182 


105 


122 


135 


198 




214 


244 259 


272 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 


303 


-r-y+- 

300 


303 

f 

-.■|4-r- 

300 


603279.D 


Mon Jul 23 10:22:55 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_078405 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603288.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 4:56 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

NSM 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abimdance TfC: 603288.D\data.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


603288.D Mon Jul 23 10:23:07 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 078406 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E; \System7\05 _29__08\603289,D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 89 

AcquisitionMeth: DRUGS * M 
Integrator ; RTE 


4000000 
3000000 
2000000 

I 

looooooj j 

2.070 [ 5.448 

OVyW-r-r-j-n rT-TYT-'- in-p-^n-'-r-T-r-T-rT^ i I <^-yr i i i ( i i i -T ^ i i f i ^ i i'yT'i i r-| f i --r-yT i f~^| < . "i i | » i ^ > 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 6.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


2.070 233015 2.88 3.01 
4.776 7734266 95.66 100.00 
5.448 117864 1.46 1.52 


TlC;6032a9.O\data.ms 

4.t76 


30 May 2008 5:08 



603289.D Mon Jul 23 10:23:11 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR 078407 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

E;\System7\05 29 08\603289.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 5:08 



Sample Name 

B08-040S9-1 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

89 



AcquisitionMeth 

DRUGS * M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2 ,h 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


1 2.07 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2-Carbomethoxy-S“methyl“8-azabicycl 043021-26-7 97 
2(IH)“Pyridinone, 4-hydroxy-6-methy 007135-82-2 50 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.038 to 2.276 min.; 603289.D\data.ms (-) 


1$2 


42 


82 


51 67 


94 


122 


■ H ‘ i i ■ i 


106 


138 


131, 


181 


166 


rr-r-T-rr^!-]-, i i 171 ^ 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 


80 


#43743: Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


60 

40 

20 i 


122 


106 

-I ■ ] ' 1 -T-^ 


m/z-> 


138 


-i. 


181 


166 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


603289.D 


Mon Jul 23 10;23:12 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_078408 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\6032B9 .D 
KAC 

3 0 May 2 008 5: 08 


89 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 




RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.78 C;\Database\SLI.L 
COCAINE 
COCAINE 
COCAINE 


000050-36-2 99 
000050-36-2 99 
000050-36-2 99 


Abundance 

80 i 
60 

40 

20 


Average of 4.707 to 5.035 min.: 603289.D\data.ms (-) 
82 1$2 


42 


I ,56 67 

0 I 'i'' 'i 


94 105 


122 


152 166 




303 


198 


272 


■ I 208 222 242 258 ] 282 

t- i i q I I . ■( j I I i -T j j 1 -I 1 


40 60 80 100 .120 140 160 180 200 220 240._ 260 280 300 

Abundance 


#59; COCAINE 
1$2 


801 

60! 

40 

20^ 

I 


82 


94 


105 


42 




122 

i 55 68 




I 


¥ 

1-1 M 


■'i' ,.rlVn 


135 


152 166 


303 


■I 98 272 

I 208 222 244 258 i, 288 

-- p --r -T ■ ) r ■r~^ - 


m/z-> 


40 60 


80 


I I I 1 I I ■■ 1 -T-r-F-T'" T f I i""r“T—TT-Tn—^]- 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603289 .D 


Mon Jul 23 10:23; 13 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_078409 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603289,D 
KAC 

30 May 2008 5:08 


NEM 

89 

DRUGS,M 
RTE 


Search 

Librai'ies ; C; \Database\SLI. L 

C:\Database\NIST05a,L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 80 
: 80 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


5.45 C:\Database\NIST05a.L 
cis"Cinnamoylcocaine 
Cinnamoylcocaine 

Isobutyroylecgonine methyl ester 


000521-67-5 96 

1000247-78-7 89 

203320-38-1 59 


Abundance 

I 

80j 

60 

40 

20 

0 




Average of 5.416 to 5,538 rnin.: 603289.D\data.ms {-) 


96 


182 


42 



131 

j 67 1 ,1 

i!, 1!,!U .ul, .i!H 



108119 j ■’'*7 1i 


168 


nn/z-> 


40 60 


Abundance 

j 

80 ^ 

60 ^ 

I 

401 
20 
O' 


80 

8^ 




19^9 226 

,Vr^r-r-|- 


238 


255 270^?^ 298 


329 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 .280 300 

#141875: ciS'Cmnamoylcocaine 


320 


96 


132 


42 

! 


55 68 


... iioang 


131 

I 


154 


168 


238 


529 


m/z-> 


40 60 


80 


198 

226 j 

270 

T''-| T I'-r- 

200 

■ r'"|—rS-"v-r 

220 240 

■1 T"] 1 1 ' 1 1 1 1 1 

260 280 300 


320 


603289.D 


Mon Jul 23 10;23;13 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_078410 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_ 
KAC 

30 May 2008 


NEM 
90 

DRUGS.M 
RTE 


29 08\603290;D 


5:21 


Abundance 


3000000 


2000000 


1000000 


T!C:603290.D\data,ms 


! 

4 : 

1 

ii 


2.075 

i 

i 

ij 

1 

8.874 

■ K 

* 1 * y-f'T'T—r'T' i"T'"r“T' y t" i 

2.00 2.50 3.00 

3.60 4.00 4,50 

ry~rT-y-nr-pr“ri~i~[''TT~y-ry^T"i“y“T“y-^ 

5.00 5,50 8,00 8,50 7.00 7.50 

M ‘ n ' ^ ^ 1 f=' 

8.00 a.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.075 
4 . 770 
8,874 


115232 2,25 2,61 

4416503 86.26 100.00 

588385 11,49 13 , 32 


603290.D Mon Jul 23 10:23:17 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_07841 1 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E;\System7\05_29_08\603290,D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 90 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.08 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379~24“"2 97 
2-Carbomethoxy-8~methyl“8-azabicycl 043021-26-7 89 
3,5'Dimethoxyphenethylamine 003213“28“3 47 


Abundance 


I 


Average of 2,038 to 2.229 min.; 603290.D\dafa,ms (-) 


1$2 


80 i 

i 

! 

60! 

! 

40 j 

I 

20i 

0 


42 


82 


94 


122 


106 


55 68 


138 


131 


4^-r-r-}-r' k-Vp-r-(-444 W- i y^i-r 


181 


166 


m/7.-> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 .150 160 170 160 

Abundance #43743; Ecgonidiae, methyl ester 


80 
60 

40 

20 i 

I 

oW- 


1|2 




“i' 


106 

122 

j 138 

i 166 

j 

'T-rT' j V-r-r"!-r-i-| 

Av ! T-j— r t "t-|- f 



181 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


603290.D 


Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_078412 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603290.D 

KAC 

3 0 May 2008 5:21 


NEM 
90 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMv;_TOX2 . L 



PKft 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 4.77 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 


60 

40] 

i 

I 

20 \ 


42 


6^ 


OWf'F 
m/z-> 40 


Average of 4.728 to 4.913 min.: 603290.D\data.ms (-; 

182 


106 


60 


80 


r 


100 120 


122 


I h! M i -I 


. 

140 160 180 200 


198 

! 214 230 242253 


272 

—I 


288 


303 




220 240 260 280 300 


Abundance 


80 


60 


40: 


201 


42 

I I 

OWV^-l-i 




40 


82 


,55 68 


106 


1-rl^ 




60 


80 




#59: COCAINE 
1$2 


122 


135 


152 166 


303 


198 


7^ 


208 222 


272 

244 268 I. 288 


100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


603290.D Mon Jul 23 10:23:18 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_078413 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05_2 9__08\6 03290 .D 
KAC 

30 May 2008 5:21 


NEM 

90 

DRUGS.M 
RTE 


Sea rch 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C: \Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2,L 

Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 

8.87 

C:\Database\PMW_TOX2.L 
Diltiazem-M (desacetyl-) 

Diltiazem 

Diltiazem-M (0-desmethyl-) AC 

000000-00-0 78 
042399-41-7 78 
000000-00-0 50 

Abundance 

i 


Average of 8.805 to 9.102 min.: 603290.D\data.ms {-) 




80 

60 

40 

20J 

! 

0 'I p-T^' 


7i2 


121 


, 90 10,7 I 178193 210 226 263267 284 312 331 355 


■■ T-i-rVrT-r 


l^p-n-Y-rp 


i-p-T-|- i y i 1 


r-ri r ' TT t 1 j 'i 1 1 M r I I I I t "T i | i -i 


412 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

I 

80 i 

60' 

! 

401 

j 

i 

20S 

i 

o' 


6B 


#2505; Dilllazem-M (desacetyl-) 


PI 790 


h 


91 ^^^136150 178 

r-VT4-fl-r-rY-r-|-r i' r-|-j'i i i 'i ? r-rVrprr"|-^‘f t-tt 


326 


372 

T-j-rTT-n 


> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


603290.D 


Mon Jul 23 10:23:19 2012 


Page 


Folk_OIG_PRR_078414 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29__08\603294.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 6:12 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number ; 2 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC; 603294.D\data.ms 



Tirn3-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.60 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS 


603294.D Mon Jul 23 10:23:29 2012 Page 1 


Folk_OIG_PRR_078415 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603295,D 
KAC 


30 May 2008 
COCAINE STD 

95 

DRUGS.M 
RTE 


6:24 


Abundance 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 


0 -T-T-T-ri- !• ;. ^- r-i j < 1-1 -iV tr - p i h i i > • w i i | i i i i t i-r-v r - p j i i ^ "r-T i m < < ^ | ‘ ^ 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4,765 

1976280 

100.00 

100.00 


TfC; 603295. D\data.ms 


'65 


603295,D 


Mon Jul 23 10:23:33 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 078416 




Area Percent / Library Search Report 


information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired r 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator ; 


Data File: 

E:\System7\05_29_08\603295.D 

KAC 

30 May 2008 6:24 

COCAINE STD 

95 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PKH RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.77 C:\Database\SLI.L 


COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


801 


60 i 


40 i 


20 ! 


42 


m/z-> 40 




|55 68 


94 




Average of 4.728 to 4.929 min.; 603295.D\data.ms (-) 


106 


182 


122 

h i 


135 


60 


7“ 


4-* 


198 


208 222 


T- 


80 100 120 140 160 180 200 220 


303 

272 ! 

242 269 I 282 |, 

—r--j--r "r '^~~T-yT^ . f i |- 

240 260 280 300 


Abundance 

I 

I 

80 

60 

40 

20 - 

qI 


42 




,65 68 


n29\ COCAINE 


182 


94 


105 


i., iiii,-4^., ,i"fl , ,L- 


122 


136 166 

'*1.1 'I V'r 


198 


214 


40 


60 


80 


100 120 140 160 180 200 220 


, 244 259 
240 260 


272 

! 

rf-T-i-r 

280 


303 

-t-Jk- 

300 


603295.D Mon Jul 23 10:23:34 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 078417 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603296.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:37 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTB 


Abundance TfC; 603296.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS 


603296.D Mon Jul 23 10:21:52 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_078418 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\603297,D 
KAC 

30 May 2008 6:49 

HEROIN STD 

97 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 

800000 

600000 

400000 

200000 


TO: 603297,D\data,ms 

6i61 


Time”> 


0 t-prn- 1-m'r-r-r-f r^rnr^-'r-r i-r-pr^T'-rT i t it , i ,-rr-j-T-k t j j t-tt-t | AS i ^ .-i-Tt | < i i f n r i | tt-tt | r-n i 

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,661 

1470610 

100.00 

100.00 


603297.D Mon Jul 23 10:21:57 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_078419 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name 

E:\System7\05 29 08\603297.D 

Operator 

KAC 

Date Acquired 

30 May 2008 6:49 

Sample Name 

HEROIN STD 

Submitted by 


Vial Number 

97 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
: 80 

PK« 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27“3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


45 


Average of 6.613 to 6,804 min.: 603297.D\data.ms (-) 


327 


59 


ai 

I 94 


115 


146 


204 


162 


268 


I 


310 


0Vt4- 




II iU:L 

^—r-T-t-1 -- 


.. j 226 ^'»q 253 ft 284 

.J, 238 I 298 . 


369 


352 


.r ‘ ' l-rT-T-T-t-T-^ 

m/z-> . 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


#1: HEROtN 


r 413 


80 j 

60) 

j 

40 j 

20 

Ov- 


268 


327 


215 


81 


59 

IL,.. 

r'n^ ''' r 


94 


115 


146 


.U 


162 


28 


174 


197 




2|2a 253 




310 


284 


298 


369 


341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


603297.D 


Mon Jul 23 10:21:58 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_078420 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : S;\System7\05_29_08\603200.D 

Operator ; KAC 

Date Acquired ; 30 May 2008 8:01 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 603200.DWata.ms 

3000 


2000 


1000 

Tirne*-> 2^0 2^^ 3.00 3.60 4 Oo' *4.50 6^ 5.50 6.00 6.U ^AOO 7,60^.00 8.U 9.00 slo 


Ret, Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS* 



603200.D Mon Jul 23 10:21:31 2012 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_078421 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


Er\System7\05_29__08\602932 

KAC 

30 May 2008 8:14 


NEM 
4 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 
1000000 
800000 
600000 
400000 
200000 

OWrmn 


=f4-TVT 


TfC: 602932.D\dala.ms 

6i61 


"■yTT-n"pT" I~r’'VT'^'rT—n-j i i i j ji i e < i ^ | j | i t | 4 I I ^ | I h I t | M I t | > I I f | 4 I ) I. | ) t i I ^ 

T[me--> 2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.60 5.00 5.50 5.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6 .661 

1767823 

100.00 

100.00 


602932 ,D 


Mon Jul 23 10:19:52 2012 


Page 


Folk OIG PRR 078422 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602932.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 8:14 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

4 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality; 80 


C;\Database\PMW_T0X2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASS 

Qual 


6.66 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4i3 


Average of 6.613 to 6.630 min.; 602932.D\data.ms {-) 


327 


81 

i I 


146 


116 


162 

I L .181 




204 




rp 


26B 


226 253 i 284 


310 


369 


r-r-r-|-T t 'i - i M T T ! i 


1 341356 


40£ 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280_ 300^ 320 340, 360 _380.400 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


#1; HEROIN 


4|3 


268 


327 


215 


81 


69 

■li.ii. I 


116 


l96 


146 


162 


181 


1:31 ,! I I I ; 197 


238 263 


310 


284 


369 


341 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602932.D Mon Jul 23 10:19:53 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_078423 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602933.D 
KAC 

8 : 27 


NEM 

6 

DRUGS * M 
RTE 


Abundance 


1000000 


500000 


TiC: 602933.D\data.ms 

6i66 


0 hY'T-rn 

T!m8-> 2.00 2.50 3.00 


' ■ I ' ^ ■ i ■ ■ ' M ' ■ ^ ‘ r ^ i M 1 ^ M j I ^ 

3.50 4.00 4.50 5.00 6.50 6.00 6.50 7.00 7.50 


rT'T~T“rT'r"]r-T‘T“i“i“]"T-T--n“i“T‘T 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


3.282 
3.409 
6,666 


1152306 31.04 48.32 

175035 4.72 7.34 

2384765 64.24 100.00 


602933,D Mon Jul 23 10:19:58 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 078424 






Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

1 Data File: 

K:\System7\05 29 08\602933.D 
KAC 

30 May 2008 8:27 

6 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C: \Dat:abase\SLI. L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW T0X2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASfl 

Qual 


1 3.28 C:\Database\PMW_T0X2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


00009.9-66-1 9 
000544-63-8 1 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


m/z--> 40 

Abundance 



Average of 2.906 to 3,388 min.: 602933.D\data.ms (-) 


102 


TV 1' r-Hn 


115122129 


144 




169165 

nr-TT 


T-ryn 


rp 


194 207 

r,rr-r-r-p 


90 100 110 120 130 140 15()_ 160 J_70 180 190 200 

#1019: Vafproic acid P575 


102 


m/z-> 


40 50 60 70 80 


115 


n-T-T-pv^-rr^-- T--ryT-i-T-ry--'i -r-r-r-p 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 .190 200 


p-r-n^pi 


r-r |-T^ 


602933.D 


Mon Jul 23 10:19:59 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 078425 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05__29__08\602933.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 8;27 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 
Vial Number : . 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

. C : \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.41 C:\Database\NIST05a.L 

lH-Purine-2,6”dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 98 
lH--Purine-2,6“dione, 3,7-dihydro-1; 000058-08-2 96 
lH-Purine-2,6“dione, 3,7-dihydro-1, 000058-08-2 94 




602933.D Mon Jul 23 10:19:59 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR_078426 













Ai^ea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29__08\602933.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 8:27 

Name 

Submitted by 
Vial Number : 6 

AcquisitionMeth; DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 6.67 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 


Abundance Average of 6.608 to 6.857 min.: 602933. D\data.ms (-) 



Abundance #1: HEROIN 



602933.D Mon Jul 23 10:20:00 2012 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 078427 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05__29__08\602934 .D 
KAC 

30 May 2008 8:39 

B08-04058-3 
NEM 
8 

DRUGS - M 
RTE 



Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.60 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,166 

188903 

2.56 

3 . 11 

3,410 

441045 

5.98 

7.26 

3 . 574 

143089 

1.94 

2.36 

6.031 

154306 

2.09 

2.54 

6,100 

272979 

3 - 70 

4.49 

6.677 

6075950 

82.37 

100.00 

8.864 

100585 

1.36 

1.66 


602934,D Mon Jul 23 10:20:04 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 078428 









Area Percent / Library Search Report 


Information frop 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 

Acqu isi tionr4eth 
Integrator 

T Data File: 

E:\System7\05.29 08\602934.D 
KAC 

8:39 

8 

DRUGS.M 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMl'J TOX2.L 

Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Ouar 


1 3.17 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abufidance 


80 


60 


40 


20 


43 


7!3 


60 


m/z-> 




40 50 60 70 


Average of 3.049 to 3.214 min.; 602934.D^dala,ms (-) 


102 

81 I i 117 126133 144 165 175 194 207 

n I'l-I rvi-]'!'. I . i i i , . 

80 90 100 IIO 120 J30 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 

60 

40j 

20 i 


7i3 


#1019: Valproic acid 


P575 


102 


O'^r-j-j -r-rr i f 1 tMt-j 


57 

L 


87 

T-]-ri-T-' I -j 'v-r-r'i-r 


115 

r-T ^i r-r 




m/z-:- 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602934.D Mon Jul 23 10:20:05 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 078429 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29__08\602934 .D 
KAC 


8:39 


NEM 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a.L 






lH"Purine“2,6~dione, 

3,7-dihydrO"l, 

000058-08-2 

97 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

94 


Abundance 

80 

60 

40 
20 ! 

0 

Abundance 


Average of 3.383 to 3.547 min,: 602934.O\dala.ms (-) 


109 


194 


55 67 


42 




82 


r4^-j-n-Tr 


94 

r-rr-riri 


123 


136 


160 


165 


rrn-i’i I ^ t ^ nPfn-T-r-T-rn-T-r-FTT^ 1 ! 1 ( M 1 ^ 


179 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160_170 180.JjQO 

1$4 


80 


60 


40 


20 


0 


#53170: 1H-Punne-2,6*cilone, 3,7-dihydfo-1,3,7-tf(methyl' 


109 


67 


55 


15 28 




42 




H-rr-n 


82 


i| 122 'm' 149 

Vi I i‘ r l' f I T‘'iT^-j^Tn-r~r-[-i-| i [ r i i i i i j' 


137 


165 


179 


m/7.-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 


602934,D Mon Jul 23 10.•20;05 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 078430 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602934.D 
KAC 

1:39 




DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C T\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3,57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide, 2-(diethylamino)-N^(2,6- 000137"58™6 86 
Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58-6 78 
Acetanilide, 4’-((2™(diethylamino)e 032795-44-1 78 


Abundance 

80 

60 j 

I 

4a| 

2 ol 


0 

m/z-> iO 20 30 


Average of 3.552 to 3,674 min.; 602934,D\d3ta.ms (7 


42 

40 50 


58 


60 


I 'r'T-y T-rf^rj-T+4V" 

70 80 


96 104 "'20 134 147 .,94 207 219 234 

jtTTijrl'f-r-p-r^l'j'f ri 1 j I N r j- rrr fp 1 1 1 m 1 » 1 | r'rr-r-p-T-nTrrTT- } n n p n r pn i i p | ny 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


Abundance 

i 

801 


#81053; Acetamide, 2-(drelhylaminolN-(2,6-d[methylphenyl)- 
8i6 


601 

401 
201 


m/z-> 


Or 

10 


30 

J 

r i 1 I iT-r'rrr 

20 30 


58 

42 : 

40 50 60 


72 

T] 4 -T-t V j-r 1 

70 80 


234 


100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


602934.D Mon Jul 23 10:20:06 2012 Page 4 

Folk OIG PRR_078431 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E;\System7\05_29_08\602934.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 8 

AcquisitionMeth; DRUGS,M 
Integrator : RTE 


8:39 

NEM 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 6,03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan- 6”Ol, 7,8-didehydrO"4,5-e 006703"27~1 99 

Morphinan“6-ol, 7/8-didehydro-4,5™e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 98 



Abundance#148334; Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3“methoxy'17-methyl-, acetate (ester). (5.alpha.,6.a1pha 
I 341 


801 
601 


282 


40j 


43 


20i 


Oi- 




I 

'■'T^ 

40 


59 


204 


81 


115 


162 


94 


128 146[ 


175 


188 


60 80 100 


'' I' I 
120 


140 160 




rj- 

180 


229 

j 




r M ' I 
200 


\i 


240 

254 I,, 

"-“r-r-,- 


298 


312 


326 


220 240 260 280 300 320 340 


602934.D Mon Jul 23 10:20:07 2012 Page 5 


Folk_OIG_PRR_078432 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05__29__08\602934.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 8:39 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a,L 
C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 

PK# RT Library/ID 


5 

6.10 

C:\Database\NIST05a,L 





6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

96 



6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

93 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# Qual 




602934.D Mon Jul 23 10:20:07 2012 Page 6 


Folk OIG PRR 078433 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acqu i s i t i onMe 1: h 
Integrator 


E: \System7\05_29__0 8\6 02 93 4 .D 
KAC 

3 0 May 2008 8:39 


NEM 
8 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a-L Minimum Quality; 80 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 


P:<# RT Library /id 


CAS# Qual 


6,68 C;\Database\SLI,L 
HEROIN 
JWH-073 


000561-27-3 99 

208987-48-8 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6.597 \o 6.889 min.: 602934.D\data.ms {-) 


268 


a?7 


204 


81 


146 


59 

J 


94 


124 


162 


1,07 


174 


I'JV M. ' 




310 


284 


369 


340352 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z--> 


#1: HEROfN 


43 


268 


327 


215 


81 


59 

.li ^4. 


■p 


94 


115 


146 




28 

illJ 


162 


181 

i. 


197 




2p8 253 


310 


369 


284 

298 


1" 


i'l 341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602934.D 


Mon Jul 23 10:20:08 2012 


Page 7 


Folk OIG PRR 078434 


























Al'ea Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\System7\05 29 08\602934.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 8:39 


Sample Name 

B08-04058-3 


Submitted by 

NEM 


Vial Number 

8 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 


PK# RT 

Library/ID 

CAStf Oual 


7 8.86 C:\Database\SLI.L 

DILTIAZEM 
METHYLONE 

4-METHOXYMETHAMPHETAMINE 


033286-22-5 90 
186028-^79-5 9 
003398-68-3 9 


Abundance 

I 5,^ 


Average of 8.805 lo 8.985 min.: 602934.D\diata.ms (-) 


80 

60 
40 j 


20 


43 


72 


121 


m/z-> 


• > M I Y ' r 'i'ryf 


91 105 , 


136150 


177192 

■1 I'r X T- r -F' l I I J T]’! 


253 282 




327 


355 

F~T M L j I 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

j 


58 


#26: DILTIAZEM 


80 i 

60 ; 


I 43 ^ 

„i28 ,1 j, 89 105 1:1. 178192207222 238252 269284 310 328 353 41< 

U ■'-r-fV-F' 1 1 -T-Tf I f i i' I r| -''i I r‘t-yi 3 'i 1 i i n''j t- i I i j < h i i rT T m [ i m i -| r 1 M | 1 'r-j-nr- T ' i j 1 1 ! i-]' 1 "ri i j i i r-r-p"TT-T-i -1 p i"ir 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


602934.D 


Mon Jul 23 10:20:09 2012 


Page 8 


Folk_OIG_PRR 078435 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__2 9_08\602935 .D 
KAC 

8 ; 52 


3^1ay 2008 

NEM 
10 

DRUGS,M 
RTE 


Abundance 


20000001 


TIC: 602936.O\data.nis 
6i72 


1500000; 


lOOOOOOi 

i 

I 

5000001 


0 V 

Time--> 2 , 


00 


3.410 
3.06(293. 


I I I \ I I ) I > I < I [ ■■ > '■ rr - v y-T'-i i i j i t m j'^V > j t ] < i > > j : 

2.50 3.00 3,50 4.00 4.60 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.60 


6.100 


T^“l 


8.00 8.50 9.00 9.60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.060 

204458 

4.27 

5,09 

3.293 

201601 

4.21 

5,02 

3.410 

209910 

4,39 

5.22 

6.100 

147510 

3.08 

3.67 

6.672 

4019949 

84.04 

100.00 


602935.D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 078436 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Er\System7\05_29_08\602935.D 
KAC 

>008 8:52 


NEM 

10 

DRUGS.M 
RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 , L 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.06 

C:\Database\NIST05a.L 





ScyllO“Inositol 

000488-59-5 

80 



Allo-Inositol 

000643-10-7 

72 



Epi-Inositol 

000488-58-4 

72 


Abundance Average of 2.901 to 3.161 min.; 602935.DVdata.ms (-) 

i 7j3 

80j 

I 

60 


40 

20 


60 


43 


51 


m/z-> 40 

Abundance 

j 

80 i 
60 




81 


91 


102 


50 60 70 


117 

■y ? I I' M • ‘ 


131 


147 

^ rVyrTT 


159 176 

T-TT-Tyr-!“rT ; 


194 207 


i-i-TT-'r- T T y T-r^T T j ; i i ! j i 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


713 


#43358: Scyllo-inositol 




40 
20 j 
Oi 


43 


60 


iiVi 




81 


53i,i .. 

I j F'l rr-T"'^T“l 

40 50 60 70 80 


89 

90 


102 

I 109 119126 ^44 162 181 

^-t- y t-T-T-T-T' t I I I j • ■'] , -f-f-r-p-T-1 T > j t t I I I I ‘ IT V"5" r-r 1 -ry-rrT-;-] "i 'T-T-Ty-r- 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602935.D 


Mon Jul 23 10:20:13 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 078437 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe t h 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 


10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 


Minimum Quality: 80 



C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality 

: 80 


C: \Database\PMW__TOX2 , 

L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 3,29 

C:\Database\NIST05a.L 




Sorbitol 

000050-70-4 

90 


Sorbitol 

000050-70-4 

83 


Sorbitol 

000050-70-4 

72 

Aoundance 

Average of 3.198 to 3,388 min.: 

602935.O\data,rns (-) 





80 

60! 

40 

20 


43 


73 


103 



;j 

. 

1 


86 

133 


, 51 


1-^,1,1(1 

M .1:, |94, . 

rr-r"i—! i r-^j^T-T-i-T-rr 

1 115lf I 

lyi 1 1 1 j^V-r 


146 159 


207 


r-j rr-r-i-p 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


#44769: Sorbitol 


61 


7i3 


801 43 

i 

i 

601 

{ I 

4o| |;j 


103 


20 

0^1 


86 


133 

I ''1^122 ! If® 

hr - r -i -t |t } - , -tr -f -r -r-i • r '■( -i ■ r- ] r i -K-r 


165 182 
M ' ' ' ! rr-i-rT-l-r-T 


- n I' r I 'i-r I - ; i- i I I I I I I I I I 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 liO 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602935.D Mon Jul 23 10:20:14 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 078438 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602935.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : : 52 

Sample : 

Submitted by ; 

Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKtt 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 

3.41 

C;\Database\NlST05a.L 






lH~Purine“2,6"dione, 

3/7-dihydro“l, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine““2,6“dione, 

3,7“dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH-Purine-2,6-dione, 

3,7“dihydro-1, 

000058-08-2 

96 



602935.D Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 4 


Folk_OIG PRR 078439 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Dace Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\OS_29_OB\602935 

KAC 

30 May 2008 8:52 


10 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L 


Minimum Quality: 80 


PK# RT 

C:\Database\NIST05a,L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Library/ID 

Minimum Quality 

CAS# 

: 80 

Qual 

4 6.10 

C:\Database\NIST05a.L 




6"Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6"Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

97 

Abundance 

Average of 6.068 to 6.184 mm.: 602935. D\dala. ms (-) 

268 

327 


80 

60 

40 

20 

01 


43 


146 


81 


59 

li.r'uL 


70 


94 


124 


105 i 


215 


162 


174 
I i 191 


204 


281 


226 


Abundance 


' ^ ' r . |" T-- r -T "r -]- ‘i j r i } t ' I ' ' t > ' t i j t } : ^ ‘ j i-i ^ r- 


238 262 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


320 


#140703: 6-Monoacetylmorphlne 


268 


80 i 
60 

) 

i 

I 

40! 

20 

0 


1 43 


215 


59 70 


81 


146 


I Jii!' 


94 

I 

i:UiV 


115 


128 


162 


174 


204 


[rJz-> 


40 


60 80 100 


, i M I'U'-i ■ itrrLJii!! I:!!:;*!:::- 




1^-"TT—n—f— 

120 140 160 180 200 220 


226 

I, 238 252 


327 


284 


299 


f ■ j- 


240 260 280 300 320 


602935 .D 


Mon Jul 23 10:20:15 2012 


Page 


Folk OIG PRR 078440 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602935.D 

KAC 

30 May 2008 8:52 

B08--04058-4 
NEM 
10 

DRUGS .M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 80 
; 80 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

5 

6.67 

C:\Database\SLI.L 

HEROIN 

000561-27-3 

99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4*3 


Average of 6.613 lo 6.862 min.; 602935.D\daJa.ms (-) 


268 


327 


204 


146 


ol 


T 


i 

59 : j 

94 

j 

I'lJ,. iJ 


i. 1 


174 




238 253 


310 


284 


369 


rp 






340352 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0- 


#1: HEROIN 


268 


327 


215 


81 


59 


94 


115 

I 128 


146 


162 


174 


197 


i 'i- Jiii:: iHl. 

<—r -i-- r ~ r I I I I I 'V-T-T '!-rx-! 


310 


w 


m/z-> 


.' ■'! ,'1 .; L . 

---....- 


“T 


. 284 
1 I 298 

T*-T”n'l' I J I'p i 


369 


r-y-i 


i, 341 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


602935,D Mon Jul 23 10:20;16 2012 Page 6 


Folk OIG PRR 078441 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602936.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 3^Ma^ 2008 9:04 

Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance 

1500000 

1000000 

500000 

0 

T3me“-> 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 

023 

242715 

6 

28 

7 

56 

3 

277 

155811 

4 

03 

4 

85 

3 

410 

148461 

3 

84 

4 

62 

6 , 

. 094 

110434 

2 

86 

3 

.44 

6 , 

. 666 

3210434 

83 

00 

100. 

. 00 



2.00 2.50 3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


TIC; 602936.D\data.ms 

6i66 


602936.D Mon Jul 23 10:20:21 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 078442 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


H:\System7\05_29_08\602936.D 

KAC 

30 May 2008 9:04 



12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \DatabaseX PMW__TOX2 . L 


PKtt 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.02 

C:\Database\NIST05a.L 





ScyllO“Inositol 

000488-59-5 

86 



Inositol 

006917-35-7 

72 



Epi-Inositol 

000488-58-4 

72 


Abundance 

80 

60 


70 


Average of 2.811 to 3.160 min.: 602936.D\data.ms (-) 


40 

20 
01 . , 


43 



117 129 


144 


159 176 

r-ri i | 


194 207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

Abunoance #43358: Scyllo-lnositol 


80 


60 


40i 


70 


ni/z-> 


20 ' 

I 43 


60 


Kt 


81 


89 


102 




109 119126 1^4 

-i-r-n-r-r-r-pr7~T-( | e i - i j i t-r-r 


162 181 
’ ■T"r-T-T-r-p--r-|-i ^ re 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602936,D 


Mon Jul 23 10:20:22 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 078443 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 


Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


E: \System7\05__29__08\602936 ,D 
KAC 


30 May 2008 9:04 


NEM 

12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 

Minimum 

Minimum 

Quality; 80 
Quality: 80 

PKtt RT Library/ID 

emu 

Qual 


3.28 C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Aminoethanol 
Metobromuron 
Methylacetate 


000141-43-5 4 

003060-89-7 4 

® 000079-20-9 3 


Abundance 

j 

801 
60' 
40 

20 

0 

Abundance 

80 

601 

i 

! 

4oi 

20 i 

I 

o4- 




43 




Average of 3.192 to 3.383 min.: 602936.D\data.ms (-) 

73 

103 


85 


133 


115122 




159 

r-fiVrirri i’; i i 


207 




30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170.180 190 200 

#4189: Arninoelhanol P2 

3;o 


42 


61 


■iVitt r -1 |ii i •TrrTT-T---r ri t| rn-ri-^-i-i-rryr ■. ■r"r'-rrT-r|-i-i-i-r 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


r| 1 . ,-p 


602936.D Mon Jul 23 10:20:22 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 078444 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602936 .D 
KAC 


30 May 2008 9:04 


NEM 
12 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

o o 

CO CO 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 

3 ,41 

C:\Database\NIST05a,L 






IH-Purine-2;6-dione; 

3;7-dihydrO"l; 

000058-08-2 

97 



IH-Purine”2;6-dione; 

3;7-dihydro-1; 

000058-08-2 

96 



IH“Purine-2;6 -dione; 

3;7-dihydro-1 / 

000058-08-2 

96 


Abundance 

i 

80 j 
60' 
40 

20 


Average of 3.383 to 3.478 min.: 602936.D\data.ms 0) 


109 


1$4 


67 


42 


O'r'i I ; |"|-j-rTT-^-rr I t j ^j i i i 


82 

I 


94 




136 1135 

122 i,^ 152 1 

‘ t ' TT ' i j }'t I I j M Mi ] I rT-T^ 1 T'rTjT-rt-r-[' 


207 

r i-rTT^T ! : I I I I 1 


m/z-> 10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 19_0_200 


Abundance 

80 

60 

40 

20 : 


^/5316B: 1H>Pufine-2,6-dione. 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl- 


109 


1$4 


65 67 


42 


15 28 

I I'I • c-j- j-T-r'i 


82 




94 

l-T-i'rr-j T T 


... 136 

122 M 


165 

160 I 179 

Pi.1.|..r,-iVri-T-r^-rrT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


190 200 


602936 


Mon Jul 23 10:20:23 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 078445 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602936.D 
KAC 

30 May 2008 9:04 



12 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


PKfi RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


4 

6.09 C:\Database\NIST05a.L 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

90 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/2-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 6,068 lo 6.200 min.: 602936,D\dala.ms {-) 

268 


327 


146 


81 94 115 


162 


215 


59 



128 

j 174 

1 




,! I'jfhj 

111.1.(111 

L j 1 "^^^1 i! 

‘r'l'TV 1 1^1 1' 

1 228240252 

!. .r:M .n. .n. ^ 

j 284 


355 


40 60 80 100 120 140 _160 180 200 220 240 260 280 300 32_0 340 

#140703: 6-Mono8celylmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 

! 94 115 

u i i 


146 


)28 

i 

! 






i| 240252 


3?7 


284 


299 


tn/z-> 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602936.D 


Mon Jul 23 10:20:24 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 078446 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05__29_08\602936.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : : 04 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 12 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_T0X2,L 

PK# RT Library/ID CAStt Qual 


5 6.67 C;\Database\SLI,L 

HEROIN 000561-27-3 99 



6C2936.D Mon Jul 23 10:20:24 2012 


Page 6 


Folk_OIG_PRR 078447 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Dace Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05__29_08\602937 .D 
KAC 

30 May 2008 9:17 

BLANK 
NEM 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Afoimdance TIC; 602937.0\data.m$ 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


602937,D Mon Jul 23 10:20:29 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 078448 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__2 9_08\602938 .D 
KAC 


30 May 2008 9:30 


NEM 

13 

DRUGS.M 
RTE 



A'oundance 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 


Tfme-> 2.00 2.60 3.00 3.50 4,00 4.60 5.00 6,50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.954 

164266 

8.03 

8.73 

6,661 

1882003 

91,97 

100.00 


602938.D Mon Jul 23 10:20:33 2012 Page 1 


Folk OIG PRR 078449 







Area Percent / Library Search Report 


Inforniation from Data File; 

File Name ; E:\System7\05__29_08\602938.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 13 

AcquisitionMeth : DRUGS,M 
Integrator ; RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2,95 C;\Database\PMW_TOX2.L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine-M 3TMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 2 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


60 


60 

40 

20 


43 


60 




1^.1 


7!3 


Average of 2.811 to 3.087 min.: 602938.D\data.ms (-) 


102 


=1 Q1 89 

T T r-1' j-Hl j ' 1 •■j-T' 1 ‘ I 1 1 , ■r r 'r r-yH 


117 ^29 


144 

r-p-l-rr-ri 


169 


^ 207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance 


80 


60] 


40i 


20: 




#1019: Valproic acid 


P676 


57 

i 

AU 


102 


in/z-> 


87 


115 


ry-T-T i T-yi 




40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602938.D Mon Jul 23 10:20:34 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 078450 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; E:\System7\05_2 9__08\6 02938.D 

Operator : KAC 

Date Acquired ; 9:30 

Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 13 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries,: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 6.66 C:\Database\SLI,L 

HEROIN 000561-27-3 99 



602938.D Mon Jul 23 10:20:35 2012 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 078451 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E : \System7\05__29__08\6 02939 , D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 9:42 

Sample Name : 

Submitted by ; 

Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.991 126259 4.19 4.79 
3,267 124412 4.13 4.72 
3.410 124182 4.12 4.71 
6.661 2638.036 87.56 100.00 


602939.p Mon Jul 23 10:20:39 2012 


Page 1 


Folk_OIG PRR 078452 







Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

1 Data File: 

E:\System7\05 29 08\602939.D 
KAC 

3^M|^ 200^^^9 : 4 2 

15 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PKtt RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.99 C ; \Database\ PMW__T0X2 . L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine"M 3TMS 


000099"66”1 9 
000544-63”8 1 
000000 - 00-0 1 


Abundance 


80 i 




Average of 2.811 to 2.996 mm,: 602939.D\dala.ms (-) 


60- 

4 q \ 

20 \ 


60 


43 


-T-T-r-i'j 


r I 


102 


ovi =441 -‘-itv^ 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19p__ 200 


117 129 144 ^59 

I ty- 1 ( n-j-r1 -I r j-rr-r-r-j i 


207 

i j III" 


I 


Aburviance 

80 

60 

40 

20 

0 


\ 

\ 


#1019: Valprofc acid 


P576 


102 


57 


87 


115 


I ! , I il> i 

I ^ -v-i''|'nn'-"t“p'T-n'r7H-*-T^TT“rT“rV7--vr"i I ■rprT-rT-p-r-r7"r'> > ) r-p-;-! t [ i-T“VT-]-n-i-r-pr'-T-rr'| i t 

40 50 60 70 80 90 100 lio 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602939,D Mon Jul 23 10:20:39 2012 Page 2 


Folk_OIG_PRR_078453 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05__29__08\602939 .D 
KAC 

30 May 2008 9:42 


NEM 

15 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 ,h 



PKtt 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 3.27 C:\Database\NIST05a.L 

Sorbitol 
D“Mannitol 
Glucitol 


000050-70-4 91 
000069-65-8 90 
026566-34-7 86 


Abuncance 



7^3 


61 


80 j 
60 

j 

40j 

20| 19 


43 

I 


31 




53 


103 

i 


85 


‘pi , 




94. 


133 


115 

M ' I'l-rrm-TT-. 


146164 

1 |- r T-T-i-j-n-n-j'r-s-r-q'T-T-i ■] fT 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


602939.0 


Mon Jul 23 10:20;40 2012 Page 3 


Folk_OIG_PRR_078454 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602939 .D 
KAC 


2008 


NEM 
15 

DRUGS ,M 
RTE 


9 : 42 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2,L 


PKtt RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.41 

C:\Database\NIST05a,L 
IH-Purine“2,6-dione ^ 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 


lH-Purine-2,6-dione, 

3,7“dihydro-1, 

000058-08-2 

97 


lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 


I 


80 i 

60 

40 

20 

0 


Average of 3.383 to 3,494 min,: 602939-DVdata.ms {-) 


109 


1$4 


55 


67 


42 


! rr 4 


82 




94 

1 I > I li tVi' i f j 'l 


136 165 

. 117 125 li. 149 I 

|-r-r rr T-l Vr -r -| -- r i 44 -]'i i r i m < p ;M r j 


111 207 

r-T 7 -T M^ - r7 -T--ii'’T~|- - 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 

194 


Abundance 


80 


60 


40 


20 




#53168: 1H-Punne'2,6-dione, 3,7-dihydro-1 .SJ'-trimethyl- 


109 


56 67 


42 


15 


28 


I 




I 


82 


94 




rrrrr f i i !' 




136 1^^ 

122 f 150 I 

rj i'r i 1 j-1 'T^rry T T- r T^ f t~T T T~ ] ~'i t4'r j i 


179 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


T-rjT-rrrr'n 

190 200 


6G2939.D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 4 


Folk OIG PRR 078455 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602939.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : ^^Ma^2008 9:42 

Sample Name : 

Submitted by : NEM 

Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C : \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 6.66 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 000561-27-3 99 



602939.D 


Mon Jul 23 10:20:41 2012 


Page 5 


Folk_OIG PRR 078456 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

30 May 2008 9:55 


NEM 

17 

DRUGS.M 
HTE 


Abundance 

25000001 


2000000 ) 

1G00000| 

1000000j 

SOOOQO! 


TIC: 602940,0\dala.ms 



a( 

>71 


3.410 

j 



. I 1 > ^ . rr-r-r-T 

.. 

1 > ■■■fT-rTrr-?-T T T r r r- 

1 J J i sT M 1 1 f ( 1 I 1 r- 


Tfme-~> 2.00 

-T-TT-T-T-'-r 7 ^'T-r-p-i- 

2.50 3.00 3.60 

^^p^n-^-rpr-T-T 

4.00 4.50 

-■ry-r-T-i . j , 

5.00 5.50 6.00 

1 1 1 i-iTi 1 | i i i-i | i i i i | i . i r- 

6.50 7.00 7.50 8,00 8.50 9.00 9.60 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3.351 


381115 

6,68 

8.23 

3 . 410 


287578 

5.04 

6.21 

3.574 


102746 

1.80 

2.22 

6.031 


108744 

1.91 

2.35 

6.100 


193442 

3,39 

4.18 

6,671 


4628776 

81.17 

100.00 


602940.D 


Mon Jul 23 10:20:45 2012 


Page 


Folk OIG PRR 078457 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29_08\602940.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 17 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 



Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a,L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMV?_TOX2 . L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 3,35 C:\Database\NIST05a,L 


Sorbitol 

000050-70-4 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

90 

Sorbitol 

000050-70-4 

87 


43 


Abutidance 

ao 

60 

40 

20 

0‘t 

Abundance 

I 


80 i 
60 ^ 

i 43 

401 31 [ 

20 { 

hi ill 

n7z-> 20 40 


61 7b 


Average of 3.192 to 3.388 mm.: 602940.D\data.ms (-) 


“1— r-i —TT— 


103 


85 

I I 

u.. LI 


133 


115 




159 177 194 207 221 

“rn“’j t ( 1 1 f i—r—j—T'n ■r-'i.j-r-j- 


281 


20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260__.280 


#44766: Sorbitof 


7i3 


61 


103 


85 

I I 


133 


115 


146 


“T 


] 


60 .80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


602940.D Mon Jul 23 10:20:46 2012 


Page 2 


Folk OIG PRR 078458 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:VSystem7\05_29_08\602940.D 

Operator : KAC 

Date Acquired : 30 May 2008 9 :55 

Sample Name ; 

Submitted by : 

Vial Number : 17 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator r RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 ,L 


PK# 

RT 

Library/ID 



CAS# 

Qual 

2 

3 -41 

C;\Database\NIST05a.L 







IH-Purine-2,6-dione, 

3, 

7-dihydro“l, 

000058-08-2 

96 



IH-Purine-2,6-dione, 

3, 

7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 



IH-Purine-2,6“dione, 

3, 

7“dihydro-1, 

000058-08-2 

95 


Abundance 

80| 

60 

40 

20 

o4rrf ■-ry 

m/Z‘-> 10 20 


30 


Average of 3.388 to 3.515 min.: 602940.D\cJata.ms (-) 



40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


Abundance #53170: 1H-Punne-2,6-dione, 3,7>diliydro-1,3,7-lrimethyl- 



mlz~-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


602940.D Mon Jul 23 10:20:47 2012 


Page 3 


Folk_OIG PRR 078459 

















Area Percent / Library Seai~ch Report 


Information from Data File; 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 
Sample Name 

9:55 






Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLI. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASti 

Qual 


3 3.57 C:\Database\NIST05a.L 

Acetamide^ 2“(diethylamino)-N-(2,6- 000137-58“6 86 

Acetamide; 2“(diethylamino)-N-(2;6- 000137-58-6 72 

N”[1-(2-Diethylamino-ethylcarbamoyi 1000295-18"! 72 


AbiJncJance 

J 


601 


40 i 


Average of 3.647 to 3.680 min.: 602940.D\cfata.ms (-) 


20 \ 


42 I fz 

TiiT-T! ;-T-rfT-p-r'‘r—'I'?''! 1*1'j i 


68 


72 




Ot-rrni-TTvnT 

10 20 30 40 60 60 


70 80 


ip 132 147 160 

1 j i I 11 f I 1 t 'f } rr i r [ < I 


194 

■TTT-rTT 


217 


95 ^9^ 

y ‘j- r T T -j- r t H -1 p-i-rTr]‘t-rT-i j i i m f i n 'f } rri i p i t-T^-TT-rT-j-TmjrT i i } n , i , i i i r-} ri-F-i-|-T-fn | 

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180_190 200 210 220 230 


234 


Abundance 

i 

801 

601 


3^^81053: Acetamide, 2-(d!ethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- 
8$ 


40| 


20 


m/z--> 


30 

18 .1 

I I IT'] ""n'l ‘i 1 1 I 


42 


68 


72 


|'|-fT'1-pT- n -T T -? ^ I ^ I. . 1 

10 20 30 40 50 60 70 80 


103 


120 


134 

'TtIttt 


90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 


602940.D Mon Jul 23 10:20:47 2012 Page 4 


Folk OIG PRR 078460 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E;\System7\05 29 08\602940.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30May 200^^ 9:55 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

17 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

‘Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW__T0X2. L 



PK# RT 

Library/ID 

ChSU 

Qual 


6.03 C;\Database\NIST05a.L 

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Morphinan-6"Ol, 7,8-didehydro-4,5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 

i 

I 

801 

60j 

40' 

20 


43 


59 


81 


0^. 


Average of 5,994 to 6.073 min.: 602940. D\d a fa. ms (-) 


282 


94 


115 

i 


162 

i?6 I 

.hi 


229 


204 


175 '88 


I illillnJiiMLI til 

^ ; I ) 1 I > I V j i i ri H --Tf ^ T-- r - p --T-‘r“ ¥ -^T T i i f i' i i T [ i i';Tn-^-j-T -r - r - V T f r - i "? - 


266 

ij 


298 


341 


327 


355 


rn/z^-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300.320 340 


Abundance#148334: Morphfnan-6-oi. 7,8*diciehydro-4,5-epoxy-3-melhoxy-17-melhyh acetate (ester), (5.a!pha.,6.afpha 


80; 
60j 
40 

20 


43 

I 


282 


204 


229 


81 


115 162 

128 1461 L 175 


298 

I, 312=?® 

fffe> 40 60 80 1 00 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30 0 320 340 


0 V-ri" 


59 7 94 128 1461 '75 T 

,.i„i i.l, ,h.i. lAi., 2f»l254 |i 

1 r'l i j I I i t I < i ' i I 'I T~ r ~F " ?~ T ''''T''T' r'-pn-'■ r-rT'|“t—r 


266 


602940.D 


Mon Jul 23 10:20:48 2012 


Page 5 


Folk OIG PRR 078461 





















Area Percent / I^ibrary Search Report 


Information from Data Filei 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602940.D 

KAC 

9:55 


NEM 

17 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: 


PKtt 


RT 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C;\Database\PMW TOX2.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


CAS# 


Qual 


5 

6.10 C:\Database\NIST05a.L 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

95 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

91 


6"Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

90 


Aoundanco 

801 
60! 
40| 

20j 


43 

I 


Average of 6.073 to 6.232 min.: 602940.0\data.ms (-) 

268 


146 


81 


215 


59 

' 115 . 

I 'f 174 


! i. 

IT* ’ ‘ f 1 


! U I 197 |! 

■T--?"T--j"T-T"l r ■ -T-r > • 1 > 

1 

1 [ 1 i 1 r ri rt^-prT 


327 


284 


355 




40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 • 260 280 300.320 340 


Abundance 

I 

\ 

80j 

6oj 

i 

1 

40j 

20’ 


#140703: 6-Monoacetyfmorphine 


268 


43 


215 


59 


81 


146 




94 115 


28 


162 


174 


197 




I. 5?®240252 ii 


zil 


284 


299 


m/z-> 


’r”r ’T- T"T t j I n t I ^ t r , ■ r-i—n-p 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602940.D 


Mon Jul 23 10:20:48 2012 


Page 6 


Folk OIG PRR 078462 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E: \System7\05_29__08\602940 .D 
KAC 

30 May 2008 9:55 



17 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: 




RT 


6 

6,67 

Abundance 



4 

3 

80; 



60 



40i 



20 


59 , 

1 I 

0 

tr 

ij i 

UlLrt 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a,L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


Average of 6.613 to 6.867 min.: 602940.D\data.ms (-) 


327 


268 


204 


81 


146 


124 


I 105 


182 


,181 


llIU, iljj /;■ 24^) ,^1 


226 


263 


310 


284 

I 


369 


341355 


99 


I, 4oe 

Wr-rrT-rj-TT 


I~l M I 1 I I I I M M | 'r-, -r-r-i 1 -n-r i-i i i i m i < i f 

mlz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 

80 

60 

40 

20i 


14b 


#1; HEROiN 


268 


327 


215 


81 




115 146 

59 i 


! 11:31 

i 


Lnk, 

bJik ill 

rTTTT'T'TTTTT'T' 

T“r 


162 

I 181 


310 




-p 




rp 


rjn 


284 


341 


T 


369 


0 I pr rTT-jl 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


i-p 


602940 .D 


Mon Jul 23 10:20:49 2012 


Page 


Folk OIG PRR 078463 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \System7\05__29_08\602941 .D 
KAC 

30 May 2008 10:08 



19 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 602941,D\data.ms 
6.$72 


2000000I 
1500000I 
lOOOOOOj 

soooooi 


Tjme-‘> 


0 T-r- ; t i 

2.00 2.60 


3.410 


n“ 


r-p 


3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 


5 ^ 




-li 


6,00 6,60 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9. 


50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3,224 

402273 

7.34 

9.05 

3.410 

340666 

6-22 

7.67 

6.031 

106682 

1.95 

2.40 

6.100 

186167 

3.40 

4.19 

6.672 

4444014 

81.10 

100.00 


602941.D 


Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 078464 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\System7\05_29__08\602941.D 

Operator : KAC 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 19 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


3^May 2008 10:08 

NEM 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAStt Qual 


1 3,22 C: \Database\PMV^_T0X2 .L 

Valproic acid 
Myristic acid 
Pholcodine“M STMS 


000099-66-1 9 
000544-63-8 1 
000000 - 00-0 1 


Abundance Average of 3.050 to 3.256 mm.: 602941 .D\data.ms (-) 

! 

80 i 

60j 


40 


m/Z“> 


20 43 


60 




40 60 60 


70 80 90 


102 

li 117 129136 144 165 177 194 207 

n - yp T-i I ^ r rr-j-T V - rT | r tr, f i i r-T-TT-r-r-r-p-'r-r-q vi-i t j < i rrrT-r-T-T-y*i 

100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


Abundance 

80 j 


7i3 


#1019: Valproic acid 


P675 


601 


40l 

i 

! 


20i 

! 



m/Z‘-> 40 


50 


57 

60 70 


102 


iji i 

80 90 100 lio 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


602941.D Mon Jul 23 10:20:54 2012 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_078465 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602941.D 

KAC 

08 

NEM 

19 

DRUGS . M 
RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKff 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

2 

3.41 

C:\Database\NIST05a,L 






IH“Purine“2,6“dione, 

3,7-dihydrO“1, 

000058-08-2 

98 



1H“Purine“2,6“drone, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



1H“Purine“2,6“dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Qi 

ni/z-> 

Abundance 

80l 

60 

40 

20 \ 

0 


20 


Average of 3.388 to 3.547 min.: 602941D\dala.ms (-) 

i94 


109 


67 


55 


40 


82 


■■^"1. 

40 60 




94 


122 


136 


151 


165 


177 


80 


100 120 140 160 180 


207 


T 


1“ 


281 


“r 


200 220 240 260 280 


^53168: 1H-Purine“2,6-drone, 37'dihydfo-1,3,7-tfim8thyJ- 

1$4 


109 


65 67 


42 

15 28 J 

I .i ..iii, .ll: 

r prn--r- 


82 




20 40 


I ! ' ‘ ' > “j I" 
60 80 


94 !. 136 165 

T |!L 122 IL 150 I 179 

■ I 1 '1 1 I ^ "t 5 -'-^ -- 


T" 


100 120 140 160 180 200 220 240 


-r-j-T-r-r-r-f-r- 

260 280 


602941,D Mon Jul 23 10:20:55 2012 Page 3 


Folk OIG PRR 078466 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602941.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 




Sample Name 

B08-04058-9 



Submitted by 

NEM 



Vial Number 

19 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C : \Database\PMW__TOX2 . L 



PKtt RT 

Library/ID 

CAStI 

Qual 


6.03 C:\Database\NIST05a.L 

Morphinan“6-ol, 7,8"didehydrO“4,5-e 006703-27-1 99 

Morphinan“6-ol, 7,8-didehydrO“4^5-e 006703-27-1 99 

Acetylcodein 1000153-00-2 99 


Abundance 


43 


80) 
60 j 
40i 


20 ! i| 

i 

I 

0 

40 


59 


81 


■illlUlrJnlli 

i | ‘ i i , 'l 


Average of 5.994 to 6.068 min.: 602941 .D\dala.ms (-) 

282 


115 


229 


162 


204 


94 


146i 


175 


188 







253 


60 80 100 


-J f i-T T"! ri i 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


Aoundance#148334: Morphinan-6-ol, 7,8-didehydfo-4,6*epoxy-3-methoxy-17-metbyl-, acetate (ester), (5.aipha..6.a!pha 

341 


80 


282 


60 


40i 


43 


20 


59 

..j . 


81 


i. .i ,ii. .!l i-. 

I i t 


204 


115 


162 


94 


28 146: 


175 


188 


! h i 

, .j'.Ji,. ll:'; i i rhi'i I. liV'i 


229 

i 


I II 




266 


298 


312 


m/z-> 


40 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


602941 .D 
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Folk_OIG_PRR_078467 



















Area Percent / Library Search Report 


Information fron 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File; 

E;\System7\05 29 08\602941.D 
KAC 

30 May 2008 10:08 

19 

DRUGS.M 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum 

Minimum 

Quality: 80 
Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


4 

6.10 C:\Database\NIST05a.L 

6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


6-Monoacetylmorphine 

002784-73-8 

99 


Abundance 

SO 

60 

^0 

20 


Average of 6.068 to 6.184 min.: 602941 .D\data.ms (-) 


2^8 


327 


43 


146 


59 


70 


81 


94 


115 




m/z-> 






128 


215 


162 


174 

kliiwk 


204 


Vj i i ' 1 i i i' i i r j i I ' -f -j-r- Y - i t " f r "~r . i ' i i t i ' t i i t [ t 


! 226. 


238 252 


I 284 


“T"' 


40 60 SO 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 


Abundance 

80 i 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


#140703; 6-Monoacetylmorphine 


268 


327 


43 


215 


59 70 


81 


146 


^ , JilflLj. 


j 94 115 


il28 


162 


174 


204 


226 




..k 238 252 

I I i ’ ^ ^ ' I > > r I t 


284 

i 299 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


Sr\System7\05__2 9_08\602 941 .D 
KAC 

30 May 2008 10:08 



19 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C; \Database\PMW__TOX2 . L 


PKtt RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 
JWH-073 


000561-27-3 99 

208987-48-8 1 


Abuncfance 




80 i 
! 
I 
) 

60| 

j 

40 j 

20 { 


59 

,1 


Average of 6.608 to 6.873 min.: 602941.0\data.ms (-) 


268 


rT“r-r-f-r 'j ( Vi ) i i 




81 

j 94 


■1 .llijf?! 

-r— 


146 


124 


162 

I 


174 


204 


,.i llii, jl ill llu 

j-rr'! I V V'j' I ' l i [''i 


238 263 


284 


3?7 


310 


297 A 


369 


! 1 I 1 I : 


341354 

t-r-r-r-r-T-T-T-T- 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


! 43 


80 

60 

40 

20i 


0n 


81 


59 


#1; HEROiN 


268 


327 


215 


94 


ID 


146 


128 

! .* i 

. j.Mik ili 




162,..^ 

i 1 /4 

11 I 197 


I 253 II 

!■ ,.iiL " 


310 




284 

i S, 298 


I, 341 


369 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name . 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 

21 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

200OOO0I 


1500000 







1000000 







500000 


3.410 

( 

6.100 




0' 


T-T--r-rT..r--i--v-TV"T--r-r-i--r-r--T--"-rT~T"^^^ 

. 

-Ivt-t 

"r'T"'rT"r r'T : m 

J ' ' M ' ' n M f ' r r-PT-T- 


2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8,00 6.50 9.00 9.50 


TIC: 602942.D\data.ms 
6.466 


Rei:. Time 


Area Area % Ratio %■ 


3.410 
6 . 100 
6.666 


259772 

158355 

3833913 


6.11 
3.68 
90.21 


6.78 
4 . 08 
100.00 


602942.D Mon Jul 23 10:21:02 2012 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E; \System7\05__29_08\602942.D 
KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.41 

C:\Database\NIST05a,L 






lH-Purine-2^ 6-dione, 

3,7"dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



IH“Purine"2^6-dione, 

3,7“dihydro-1, 

000058-08-2 

97 



IH“Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1^ 

000058-08-2 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

m/z-> 


Average of 3.383 to 3.542 mm.: 602942.D\data.ms (-) 


109 

I 


104 



56 67 


82 


94 

T.•] rr-d' 


123 

rrtT-rp 


136 


165 

152 [ 179 


10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


Abundance 

i 

80' 
60 

40 

20 

0 


#53168: 1H’Pufine-2,6-diona. 3,7-dihydfO-l ,3,7-tfimethyl- 


109 


207 

, ' M " 

190 200 


1^4 


55 67 


42 


15 28 

i J 

r I .T', r*j"i 




82 


4T -,-T i - f l 


94 




Mi 122 
lfr-rTr|rfTTp 


136 


150 

-rrytr- 


165 




179 


m/z-> 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


riq^MMp~r7~n-T“ 

190 200 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\System7\05_29_08\602942.D 

KAC 

30 May 2008 10:20 


NEM 
21 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: Ci\Database\SLI*L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C : \Da tabaseX PMVJ_TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.10 C:\Database\NIST05a.L 
6-Monoacetylmorphine 
6-Monoacetylmorphine 
6"Monoacetylmorphine 


002784"73“8 99 
002784"73“8 99 
002784-73-8 99 


Abundance 

I 

80 j 
i 

60 i 

401 
20 

0 

Abundance 

80j 

60i 

J 

I 

20^ 

oL 


Average of 6.068 to 6.200 min.; 602942.D\data.ms (-) 


268 


43 


146 


81 


59 

J 


70 




94 


124 


105 

I. . 




215 


162 

I 174 

II I i 

,li: 


204 


19^ 




226 


239 252 


284 


‘ I j ‘ 1 r' !■' i' j' I I i I ■ ^ ' Vi * ) i t [ "t' i ''j ‘ I r^i "} ' < I U y- T^v'-r-]- V i i < i i i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


3^7 


#140703: 6’MonoacetyfmoFpbine 


268 


43 


215 


59 70 


81 


146 


94 

1 


115 


m/ 2 -> 


40 


60 


80 100 


28 


162 


174 


204 




upi 


-nr 

120 140 160 


320 

327 


T-TT-r-r-TT 
180 200 


226 

IJl 


238 252 


284 


299 


220 240 260 280 300 320 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\System7\05 29 08\602942.D 



Operator 

KAC 



Date Acquired 

30 May 2008 10:20 



Sample Name 




Submitted by 

NEM 



Vial Number 

21 



Ac quisitionMe th 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Seai’ch Libraries: C: \Database\SLI. L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


6,67 C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

ao 

60 

40 

20 


i 4i3 


Average of 6.603 to 6.862 min.: 602942.D\ciata.ms (-) 


81 


146 


204 


59 , 


124 


i 105 I 


162 


481 




327 


268 


310 


220 253 = 


284 


369 


i 341355 


40f 


U I f I I I I ‘| I r’i t'l i p i r T-‘ Y ~ f ~ r T'T T ‘ r ~ r TVj-'T r t v r) »'t i | > ri > n < j - r I' l rj ' T nri'T'F'T' T ' } ^ i > m i i 

m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


Abundance 


4|3 


J 

80j 

60 

40 

20 

0 


69 


#1: HEROiN 


268 

i 


327 


216 


81 


115 


146 


1^6 i 

i! i) i'll?: 
r T-] I F f ! '1 I I 


1:31 

:lli 


162 

I I 181 
I i !, I 197! 


310 


I 238 253 :i| 

7-H. d. ;4 


!, 284 

i 


369 


ii 341 

r-rr r' c'r-rt-i’-n i i i 


r - j "T - r '?~r r'T- vr - r "j" c-r-r-i-i’-n i < | m i t | i ! rT"]"T r 

mlz-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \System7\05__29__08\602944 .D 
KAC 

30 May 2008 10:46 

BLANK 


2 

DRUGS .M 
RTE 


Abundance TIC: 602944.D\data.ms 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


602944.D 


Mon Jul 23 10:21:11 2012 


Page 1 


Folk OIG PRR 078474 






Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File; 

E;\System7\ 
KAC 

30 May 2008 
HEROIN STD 

97 

DRUGS.M 
RTE 


05_29__08\602945 .D 
10;58 


800000 


TfC; 602945.D\da(a.ms 

e.$61 


600000 

400000 


200000 


Tinne-> 


OVt-t^ 

2,00 


2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret * Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,661 

1603937 

100.00 

100.00 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

E:\Systera7\05 29 08\602945.D 


Operator 

KAC 


Date Acquired 

30 May 2008 10:58 


Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 


Vial Number 

97 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI. L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 6.66 C 

:: \Database\SbI .L 

HEROIN 

000561-27-3 99 


Abundance 


I 4i3 


80{ 
601 I 

I 

40 i j: 

2ol J 


Average of 6.608 to 6,851 min,: 602946.D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


59 

ill . 


94 


115 


146 


204 


162 


28 


174 


In, iUii 


VI \ I III I r 

m/2:-> 40 60 


fPj 238 253 |! 

. l.. il'. 


310 


369 


284 


296 


< I rj , , ^ ^ . I- I , . I , j’V i ^ ^ . i i "i 'y > 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


362 


360 


Abundance 


#1: HEROIN 


I 43 


80 

60 

40 

20 


m/ 2 -> 40 


268 


327 


215 


81 


59 


94 


115 


146 


]28 [ 

. |jin, i\i 


'fm 

I i, I 197 

. 


2j28240253 




310 


284 


I I i 1 \ n'n I tH~ 


298 


341 


M '' ^‘Y''' 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


369 


r-T-'iT-fVr 

360 
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